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CZĘŚĆ I. 
144. 


ZARZĄDZENIE 


W SPRAWIE UDOKUMENTOWANIA SŁUŻBY W ORGANIZACJACH 
NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH. 


W.O. 5552/7 


Zauważyłem, że nie wszyscy urzędnicy etatowi Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych udokumentowali należycie swoją służbę lub pracę w orga- 
nizacjach niepodległościowych (jak np. w Związkach Strzeleckich, 
w Legjonach, w Polskiej Organizacji Wojskowej i t. p.). 

Służba ta w myśl art. 15 względnie 37 ustawy emerytalnej jest 
zaliczalna do wysługi emerytalnej. Urzędnicy, którzy nie wykażą się 
odpowiedniemi dokumentami, stwierdzającemi czas trwania tej służby, 
mogą być przy wymiarze uposażenia emerytalnego pokrzywdzeni, względ- 
nie może się to odbić niekorzystnie na zaopatrzeniu ich rodzin. 

Zwracając uwagę na powyższe, wzywam niniejszem tych wszyst- 
kich urzędników M. 8. Z., którzy pełnili służbę we wspomnianych orga- 
nizacjach i służby tej bądź zupełnie nie udokumentowali, bądź udoku- 
mentowali ją niedostatecznie, aby najdalej do dnia 1 stycznia 1982 r. 
uzupełnili swoje akta osobowe odpowiedniemi świedectwami. W wypad- 
kach, gdyby wydobycie potrzebnych dowodów miało zabrać zaintere- 
sowanymm więcej czasu, winni zawiadomić o tem Wydział Osobowy 
М. 8. Z. i uzyskać odpowiednie przesunięcie wymienionego powyżej 
terminu. 


145. 
A.11.15821 
ZARZĄDZENIE 


W SPRAWIE OZNAK URZĘDÓW ZAGRANICZNYCH R. P. 


Stosownie do rozporządzenia Prezydenta R. Р. z ап. 29 marca 
1930 r. w sprawie oznak władz, urzędów i t. d. (Dz. U. В.Р. Nr. 28 
z 1980 r., poz. 245) polecam, by wszystkie urzędy zagraniczne R. Р., 
podległe M. 5. Z., zaopatrzyły się w tablice z herbem państwowym 
i w tablice z napisem, w myśl cytowanego rozporządzenia, w terminie 
do dnia 1 stycznia 1982 r. Tablice z herbem państwowym mają mieć 
wymiar określony w $ 2 ust. 2 dla władz centralnych. 

Odnośne wydatki mają być pokryte z normalnego budżetu. Zamó- 
wienia należy kierować do Wydziału Administracyjno- Gospodarczego 
(А.Ш). 
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О wykonaniu niniejszego zarządzenia wszystkie urzędy zagra- 
niczne podległe M. S. Z. winny zawiadomić M. S. Z. do dnia 1 stycz- 
nia 1982 r. 


146. 


ZARZĄDZENIE 
W SPRAWIE TERMINU NADSYŁANIA ZAPOTRZEBOWAŃ i NWESTYCYJNYCH. 


A.111.9455 


W celu opracowania programu inwestycyjnego zarządzam, by 
wszystkie urzędy zagraniczne w terminie do 1 lutego każdego roku 
podawały Referatowi Inwestycyjnemu swoje zapotrzebowania inwesty- 
cyjne na najbliższy rok budżetowy. 

W zestawieniu zapotrzebowań inwestycyjnych należy zachować 
kolejność według pilności danych inwestycji. 


W z. Ministra 
Warszawa, dnia 15 listopada 1981 r. (—) J. Beck 


Podsekretarz Stanu. 


CZĘŚĆ п. 
147. 


KOMUNIKAT 
W SPRAWIE ZWOLNIEŃ CELNYCH. 


A.11.15469 


W związku z rozporządzeniem Ministra Skarbu wydanem w poro- 
zumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 1926 r. 
(Dz. U. В.Р. Nr. 89 z г. 126, poz. 506) oraz z rozporządzeniem Мни- 
stra Skarbu z dnia 9 września 1926 r. (Dz. Urz. M. S. Z. Nr. 8 z 1926 r., 
poz. 95) wydało Ministerstwo Skarbu dnia Б.Х. 1981 г. L. D. IV. 17593/81 
następujący okólnik w sprawie zwalniania od cła przedmiotów, przezna- 
czonych do wyłącznego użytku służbowego obcych urzędów konsular- 
nych w Polsce (Monitor Polski z dnia 17.Х.1931 r., Nr. 340, poz. 327): 

„Do wszystkich nrzędów celnych. 

Zgodnie z § 7 Instrukcji, dołączonej do rozporządzenia Ministra 
Skarbu z dn. 9 września 1926 r. (Dz. Urz. Min. Sk. Nr. 23, poz. 270), 
urzędy celne, znajdujące się w miejscu siedziby, względnie w miejscu 
najbliższem siedziby obcych urzędów konsularnych, zwalniają we włas- 
nym zakresie od cła między innemi przedmioty, przeznaczone wyłącz- 
nie do użytku służbowego wymienionych urzędów konsularnych i to 
na podstawie zaświadczenia szefów tychże urzędów, stwierdzającego 
wyłączne przeznaczenie przedmiotów do użytku służbowego. 
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Celem ułatwienia orjentacji właściwych urzędów celnych, podaje 
się poniżej listę przedmiotów, które mogą być w tym wypadku zwal- 
папе od cła na podstawie $ 1 lit. „b” rozporządzenia z dnia 7 sierp- 
nia 1926 r. o zwolnieniu od opłat celnych przedmiotów, przeznaczonych 
dia osób, korzystających z prawa eksterytorjalności, jak również prze- 
znaczonych do użytku służbowego przedstawicielstw dyplomatycznych 
państw obcych, misji zagranicznych oraz obcych zawodowych urzędów 
konsularnych (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 406). 

Urzędy celne mają prowadzić rejestr dokonanych zwolnień od cła 
dła każdego z obcych urzędów konsularnych, którego odpis mają przed- 
stawić Ministerstwu Skarbu (Dep. Ceł), po upływie każdego półrocza 
do wiadomości. 


Załącznik do okólnika L.D.1V.1759/3/81. 


DESTA 


PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZWALNIANE PRZEZ URZĘDY CELNE OD CŁA 
JEŻELI SĄ PRZEZNACZONE DO WYŁĄCZNEGO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO OBCYCH 
URZĘDÓW KONSULARNYCH: 


1) pieczęcie, flagi, godła, 
2) paszporty, rejestry i inne druki oraz materjały i przybory 
piśmienne i kancelaryjne, 
3) maszyny do pisania, powielania i rachowania, 
4) kasy ogniotrwałe, 
5) biurowe meble i urządzenie. 
Za Ministra: 
(—) W. Fabierkiewicz 
Kierownik Departamentu. 


148. 


KOMUNIKAT 
W SPRAWIE USTANOWIENIA KONSULATU GENERALNEGO R. P. W LILLE. 


А.Н.О.1498&, 


W miejsce Konsulatu I kl. R. Р. w ШШе, we Francji ustanowiono 
z dniem 2 października r. b. Konsulat Generalny В. P. w Lille z okrę- 
giem konsularnym obejmującym Departamenty Republiki Francuskiej: 
Pas-de Calais i Nord. 


149. 


KOMUNIKAT 
W SPRAWIE ZNIESIENIA KONSULATU R. P. BUFFALO. 


A.I.15514. 


Z dniem 1 lutego 1932 roku znosi się Konsuiat В. P. w Buffalo, 
przyłączając jego okręg do okręgu Konsulatu Generalnego R. P. 
w New Yorku. 
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150. 
А.П.15518. 


KOMUNIKAT 
W SPRAWIE ZNIESIENIA KONSULATU R. P. W ZURYCHU. 


Z dniem 1 lutego 1932 roku znosi się Konsulat В. Р. w Zurychu, 
przydzielając jego okręg Poselstwu R. P. w Bernie. 


151. 
Nr.A.11.15538. 


KOMUNIKAT 
W SPRAWIE ZNIESIENIA KONSULATU К. P. W DETROIT. 


7, dniem 1 marca 1982 roku znosi się Konsułat R. Р. w Detroit. 
przyłączając jego okręg do okręgu Konsulatu R. P. w Pittsburgu. 


152. 


KOMUNIKAT 
W SPRAWIE ADRESU POSELSTWA R. P. W MEKSYKU. 


Nr.W.O.5848/16. 


Nowy adres Poselstwa R. P. w Meksyku brzmi jak następuje: 
Mexico D. F. -— Calle de Londres Nro 218. 


153. 


KOMUNIKAT 
w SPRAWIE ADRESU TELEGRAFICZNEGO POSELSTWA R. P. W CHINACH. 


А.П.15618. 


Adres telegraficzny Poselstwa R. Р. w Chinach brzmi јак nastę- 
puje „POLMISSION ЗНАМСНАГ”. 


154. 
W.0.5555/12. 


ZMIANY PERSONALNE 


W CENTRALI MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
1 W URZĘDACH PODLEGŁYCH ZAGRANICĄ. 


MIANOWANI: 


Landais Marion Jean François Gilbert — Konsulem Honorowym В. Р. 
w San Domingo z dniem 30 października 1931 r. 
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Burke T. M — Konsulem Honorowym R. P. w Melbourne z dniem 
30 października 1981 r. 


Byszewski Jan Lech — Konsul П kl. w VI st. sł, Kierownik Konsu- 
latu R. P. w Detroit — Konsulem Rzeczypospolitej II kl. w VI. 
st. sł. w Pittsburgu z dniem 1 marca 1932 r. 


Kara Stanisław — prow. Radca Ministerjalny w VI st. 51. w М. S. Z. 
(К.Ш.) — prowizorycznym Konsulem II kl. w VI st. sł. z dniem 
1 lutego 1932 r. z przydziałem do Konsulatu R. P. w Lille. 


Marlewski Józęf — Referendarz w VII st. sł. w М. 5. Z. (P.I) — Wice- 
konsulem II kl. w VII st. 81. w Konsulacie Generalnym В. P. 
w Montrealu z dniem 1 grudnia 1981 r. 


Zbyszewski Wacław — Attache Konsularny w УШ st. sł, Kierownik 
Wydziału Konsularnego Poselstwa R. P. w Tokio — Attache 
Poselstwa w УШ st. sł. z dniem L listopada 1981 r. 


Włodarkiewicz Stanisław — Pracownik kontraktowy Konsulatu Gene- 
ralnego R. P. w Opolu — Referendarzem w VIII st. sł. м M. S.Z. 
z przydziałem do Wydziału Prasowego (P.VL) z dniem 1 grud- 
nia 1931 r. 


Baliński Antoni — Praktykant w M. S. Z. — Attache Poselstwa w VIII 
st. sł. z dniem 1 grudnia 1981 r. z przydziałem do Delegacji R. P. 
przy Lidze Narodów w Genewie. 


Zaleski Franciszek — Praktykant w M. 5. Z. — Attachć Ambasady 
w УШ st. sł. z dniem 1 grudnia 1981 r. z przydziałem do Amba- 
sady R. P. w Paryżu. 


Staniszewski Karol — Praktykant w M. S. Z. — Attaché Konsularnym 
w VIII st. sł. z dniem 1 grudnia 1981 r. z przydziałem do Konsu- 
latu Generalnego R. Р. w Opolu. 


POWIERZONO CZYNNOŚCI: 


Błaszkiewiczowi Tadeuszowi — Konsułowi II kl. w VI st. sł. w Wydziale 
Konsularnym Poselstwa R. P. w Moskwie — czasowo kierownika 
Wydziału Konsularnego Poselstwa R. P. w Moskwie z dniem 
29 października 1931 r. 


PRZYDZIELENI W MINISTERSTWIE: 


Krancowa Helena — Prow. Asesor w VIII st. sł. w M. S. 7. (P. IV.) 
do Departamentu Administracyjnego z dniem 21 października 
1931 r. 


Dembiński Konrad — Adjunkt Kancelaryjny w IX st. 81. w М. S. Z. 
(R.E.) do Wydziału Budżetowo-Organizacyjnego А.П. (Referat 
Rachuby Centrali А.П.К.С.) z dniem 2 listopada 1931 r. 
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Żórawska Marja — Adjunkt Kancelaryjny w IX st. sł. w М. S. Z. (Р. VI.)— 
do Wydziału Ustrojów Międzynarodowych (P.I.) z dniem 20 paź- 
dziernika 1931 r. 


Wierski Zygmunt — Referendarz w VIII st. sł. w M. S. Z. — przydzie- 
lony do Wydziału Zachodniego (P.II.) z dniem 1 listopada 1931 r. 


PRZENIESIENIE: 


Pol Wiktor Szczepan — Konsul I kl. w VI st. sł, Kierownik Konsulatu 
Generalnego К. P. w Tyflisie — do Centrali M. S. Z. z nominacją 
na Radeę Ministerjalnego w VI st. sł. i przydziałemdo Wydziału 
Wschodniego (P.III.) z dniem 1 listopada 1981 r. 


Dereziński Jan — Konsul I kl. м VI st. sł. w Konsulacie Generalnym 
В. Р. w Medjolanie — do Centrali M. В. Z. z dn. 1 lutego 1932 r. 
z nominacją na Radcę Ministerjalnego w VI st. sł. i przydziałem 
do Wydziału Prawno-Konsularnego (XII). 


Adamek Józef — Konsul II kl. w VI st. sł., Kierownik Konsulatu R.P. 
w Zurychu — do Centrali М. S. Z. z nominacją na Radcę Mini- 
sterjalnego w VI st. sł. z dniem 31 stycznia 1932 r. 


Jarczyński Jan — Wicekonsul I kl. w VII st. sł. w Konsulacie Gene- 
ralnym R. Р. w Lillie — do Centrali M. $. Z. z nominacją na 
Referendarza w VII st. sł. i przydziałem do Departamentu Admi- 
nistracyjnego z dniem 31 stycznia 1932 r. 


Buynowski Tadeusz — Wicekonsul I kl. w VII st. sł, w Konsulacie 
R. P. w Buffało — do Konsulatu Generalnego R. P. w Chicago 
z dniem 1 lutego 1982 r. 


Krajewski Wincenty — Wicekonsul II kl. w VII st. sł. w Konsulacie 
R. P. w Marsylji — do Centrali M. S. Z. z nominacją na Referen- 
darza w VII st. sł. z dniem 31 stycznia 1982 r. 


Jarocki Tadeusz —- Asesor w VIII st. sł. w M. В. Z.(P.I.K.) — do Posel- 
stwa R. P. w Meksyku z równoczesnem upoważnieniem do uży- 
wania przez czas przydziału tytułu Attaché Poselstwa z dniem 
1 grudnia 1981 r. 


Korybut Daszkiewicz Robert — Attache Konsularny w VII st. sł. 
w Konsulacie Generalnym Rz. Р. w Paryżu — do Centrali М. 5. Z. 
z nominacją na Referendarza w VIII st. sł. z dniem 31 stycznia 
1931 r. 


Emil Sroka — Attaché Konsularny w VIII st. sł. z tyt. Wicekonsula 
ПЕ. w Konsulacie Rz. P. w Tryjeście — do Konsulatu General- 
nego Rz. Р. w Medjolanie z dniem 1 lutego 1982 r 
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Dr. Zawadowski Zygmunt — Attachć Konsułarny w VIII st sł. z tyt. 
Wicekonsula П kl. w Konsulacie R. Р. w Kijowie—do Centrali M.S. Z. 
z nominacją na Referendarza w VIII st sł. 2 dnia 31 stycznia 1982 r. 


Kula Alfons — Sekretarz Konsularny I kl. w VIII st. sł. w Konsulacie 
R. P. w Strasburgu — do Centrali M. S. Z. z nominacją na Ase- 
sora w VIII st. sł. i przydziałem do Departamentu Konsularnego 
z dnia 31 stycznia 1932 r. 


Jazdowska Wanda — Aseror w VIII st. sł. w Konsulacie Rz. P. w Zu- 
rychu — do Centrali M. 5. Z. z dniem 31 stycznia 1982 r. 


Zalewski Ksawery — Sekretarz Konsularny II kl. w IX st. sł. w Kon- 
ѕшасіе Rz. Р. w Tyflisie do Centrali М. 8. 2° z nominacją na 
Sekretarza w IX st. sł. z dniem 31 stycznia 1982 r. 


Domaszewski Zygmunt — Sekretarz w IX st. sł. w M 5, Z. (A. Ш), 
przydzielony z dniem 1 grudnia 1931 r. do Wydziału Konsular- 
nego Poselstwa Rz. Р. w Moskwie (Dz. U. M. В. Z. Nr. 21 poz. 
143 ) — pozostawiony na dotychczasowych funkcjach w Centrali 
M. S. Z. 


PRZENIESIENI W STAN ROZPORZĄDZALNOŚCI LUB 
NIECZYNNY: 


Dr. Brodzki Jan — Konsul I kl. w VI st. sł, Kierownik Wydziału 
Konsularnego Poselstwa К. Р, w Helsingforsie — z dniem 1 lu- 
tego 1932 r. 


Ocetkiewicz Artur — Konsul П kl. w УЕ st sł, Kierownik Konsulatu 
R. P. w Pittsburgu — z dniem 1 lutego 1932 r. 


Oraczewski Stanisław — Konsul П ki. w VI st. sł. w Konsulacie Ge- 
neralnym К. P. w Tyflisie - data początkowa przeniesienia w stan 
rozporządzalności przesunięta na dzień 1 stycznia 1932 r. (patrz 
Dz. U. М. 5. Z. Nr. 16 poz. 105). 


Galas Konstanty — Wicekonsuł II kl. w УП. st. sł. w Konsulacie В.Р. 
w Lille z dniem 1 stycznia 1932 r. 


Leszner Tadeusz -- Sekretarz Konsularny li kl. w IX st. sł. w Posel- 
stwie R. P. w Moskwie (Wydział Konsularny) — termin odwołania 
do Centrali M. 8. Z. i przeniesienia w stan nieczynny przesu- 
nięto na dzień 31 grudnia 1981 r. (Dz. U. M. 5. Z. Nr. 16 poz. 105). 


POWOŁANI PONOWNIE DO SŁUŻBY CZYNNEJ: 


Rembiszewski Leon — Konsul I kl. w VI st. sł. w stanie rozporządzal- 
ności -— z dniem 1 grudnia 1931 r. z nominacją na Radcę Ministe- 
rjalnego w VI st. sł. i przydziałem do Wydziału Szyfrów (A. 1). 
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ZWOLNIENI ŻE SŁUŻBY: 


Litauer Stefan — Prow. Radca Ministerjalny w VI st. sł. w M. 5. 4. — 
z dniem 29 lutego 1932 r. 


Lepecki Mieczysław Bohdan — Prow. Sekretarz Poselstwa П kl. w VII. 


st sł. w Poselstwie R P. w Bukareszcie — z dniem 31 grudnia 
1931 r. 

Dr. Raczyński Tadeusz — Attachć Konsularny w VIII st. sł. w Konsu- 
łacie Generalnym R P. w New Yorku — z dniem 31 października 
1931 r. 


SPROSTOWANIE 


W Dz. Urz. M. S. Z. z dnia 15 października 1931 Nr. 20 poz. 129, 
na stronie 288, w ustępie czwartym, wierszu */, zamiast słowa , iden- 
tyczne” powinno być „jednakowe” i na stronie 289, w ustępie trzecim 
zamiast słowa „wspólny” powinno być słowo „jednakowy”. 


W z. Dyrektora Gabinetu Ministra: 
(—/) Jerzy Matusiński 


Redakcja i Administracja : 
Sekrelarjat Ministra Spraw Zagranicznych (8. М.) tel. wew. 24. 


Prenumerata roczna zł 8.—, cena numeru 75 gr. 


Główna Drukarnia Wojskowa. 
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